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भारतीय मानक ब्यूरो 
(उपभोक्ता मामले विभाग) 


अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 2 जून, 2023 
संदर्भ: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (630):--भारतीय मानक ब्यूरो नियम, 20(8 के नियम 45 के 
उपनियम (() के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतदद्वारा अधिसूचित करता है की जिन भारतीय मानकों के विवरण 
इसमें संलग्न अनूसूची के द्वितीय स्तंभ में दिये गये हैं, तीसरे स्तंभ में इंगित तिथि को स्थापित हो गये हैं| चौथे स्तंभ में दिये 
गये मानकों के विवरण, यदि कोई हो तो वे भी साथ-साथ लागू रहेंगे जब तक वे पाँचवें स्तंभ में इंगित तिथि को वापस लिए 
जाने हैं| 


अनुसूची 
By स्थापित भारतीय मानकों की संख्या, | प्रतिस्थापन तिथि | भारतीय मानकों, यदि वापस लिए | वापस होने की 
* वर्ष तथा शीर्षक जाने हैं, की संख्या, वर्ष तथा तिथि 
शीर्षक 
() (2) (3) (4) (5) 
/ आई एस 4239 : 2023 20 जून 2023 आई एस 4239 : 4970 20 जुलाई 


406 GI/2023 () 
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बेवेल प्रोट्रेक्टर — विशिष्टि मैकेनिकल बेवेल प्रोट्रैक्टर्स के लिए 2023 
(दूसरा पुनरीक्षण) विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) और 
आई एस 5842 : 970 
ऑप्टिकल बेवेल प्रोट्रैक्टर्स के लिए 
विशिष्टि 
आई एस 6298 : 2023 20 जून 2023 आई एस 6298 : 4974 20 जुलाई 
पाठयपुस्तकों में प्रकार और पृष्ठ लेआउट पाठयपुस्तकों में प्रकार और पृष्ठ 2023 
के चयन के लिए गाइड लेआउट के चयन के लिए गाइड 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 6660 : 2023 20 जून 2023 आई एस 6660 : 4972 20 जुलाई 
पुस्तकों में चित्रण के लिए मार्गदर्शिका पुस्तकों में चित्रण के लिए 2023 
(पहला पुनरीक्षण) मार्गदर्शिका 
आई एस 6850 : 2023 20 जून 2023 आई एस 6850 : 4973 20 जुलाई 
अगार, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रेड -- अगार, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रेड 2023 
विशिष्टि के लिए विशिष्टि 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 7536 : 2023 20 जून 2023 आई एस 7536 : 4975 20 जुलाई 
घुलनशील स्टार्च, माइक्रोबायोलॉजिकल घुलनशील स्टार्च, 2023 
ग्रेड -- fata माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रेड के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) विशिष्टि 
आई एस 7590 : 2023 कब ee आई एस 7590 : 4975 20 जुलाई 
जिलेटिन, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रेड जिलेटिन, माइक्रोबायोलॉजिकल 2023 
-- विशिष्टि ग्रेड के लिए विशिष्ट 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 7594 : 2023 20 जून 2023 आई एस 7594 : 975 20 जुलाई 
माल्ट सार, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रेड माल्ट सार, माइक्रोबायोलॉजिकल 2023 
-- विशिष्टि ग्रेड के लिए विशिष्ट 
(पहला पुनरीक्षण) 
आई एस 40972 : 2023 52200 05 आई एस 40972 : 984 20 जुलाई 
एस्चेरीक्षिआ कोलाई का डायग्रोस्टिक एस्वेरीचिआ कोलाई का 2023 
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सेरा तैयार करने की संहिता डायग्रोस्टिक सेरा तैयार करने की 
(पहला पुनरीक्षण) संहिता 
है आई एस 44064 : 2023 20 जून 2023 आई एस 44064 : 4984 20 जुलाई 
वित्रियो कॉलेरा का डायग्रोस्टिक सेरा विब्रियो कॉलेरा का डायग्रोस्टिक 2023 
तैयार करने की संहिता सेरा तैयार करने की संहिता 
(पहला पुनरीक्षण) 
40 | आई एस/आई एस ओ 45:2048 | 20 जून 2023 | आई uaarfuarariii45: | 20 जुलाई 
प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स — लेज़र 4994 2023 
एवं लेज़र-संबंधी उपकरण — प्रकाशिकी एवम्‌ प्रकाशिकी 
शब्दावली एवं प्रतीक उपकरण -- लेज़र एवम्‌ लेज़र- 
(पहला पुनरीक्षण) संबन्धित उपस्कर — शब्दावली 
एवम्‌ प्रतीक 


44 | आई एस 44963 : 2023/आई एस ओ | 20 जून 2023 | आई एस 44963 : 2004/आई एस | 20 जुलाई 


44554 : 2047 ओ 44554 : 7998 2023 
प्रकाशिकी एवं फोटोनिक्स -- लेज़र प्रकाशिकी और प्रकाशिक यंत्र -- 
एवं लेज़र-संबंधी उपकरण -- लेज़र लेसर और लेसर से संबद्ध उपस्कर 
किरणपुंज की शक्ति, ऊर्जा और कालिक -- लेसर पुंज शक्ति, ऊर्जा और 
अभिलक्षणों के लिए परीक्षण पद्धतियाँ कालिका अभिलक्षणों के लिए 
(पहला पुनरीक्षण) परीक्षण विधियाँ 


पी राजेश, वैज्ञानिक एफ एवं उपमहानिदेशक (आई टी एस, पी आर टी , टी एन एम) 
[विज्ञापन-ा॥/4/असा./224/2023-24] 


BUREAU OF INDIAN STANDARDS 
(Department of Consumer Affairs) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 2] June, 2023 


Ref: HQ-PUB03//2020-PUB-BIS (630) In pursuance of Sub-rule () of Rule (5) of the Bureau of Indian 
Standards Rules, 208, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that Indian standards, particulars of which are 
given in the second column of the schedule hereto annexed have been established on the date indicated against it in 
third column. The particulars of the standards, if any which are given in the fourth column shall also remain in force 
concurrently till they are withdrawn on the date indicated against them in the fifth column. 
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THE SCHEDULE 
SI No., Year & Title of the Indian Date of No. , Year & Title of the Date of 
No. Standards Established Establishment Indian Standards to be Withdrawal 
withdrawan, if any 
(l) (2) (3) (4) (5) 
IS 4239 : 970 
Specification for Mechanical 
IS 4239 : 2023 20 June 2023 Bevel Protractors 
Bevel Protractors — Specification (First Revision) and 20 July 2023 
(Second Revision) 
IS 582 : 970 
Specification for Optical Bevel 
Protractors 
IS 6298 : 2023 20 June 2023 Gui 0298: ms ‘T 20 July 2023 
2 Guide for Selection of Type and Page mide आज at Type 
aT and Page Layout in Textbooks 
Layout in Textbooks 
(First Revision) 
See ees 20 June 2023 व 0 00060 07: 6 20 July 2023 
3 Guide for Illustrations in Books Guide for [lustrations in Books 
(First Revision) 
IS 6850 : 2023 20 June 2023 IS 6850 : 973 20 July 2023 
4 Agar, Microbiological Grade — Specification for 
Specification Agar, Microbiological Grade 
(First Revision) 
IS 7536 : 2023 20 June 2023 IS 7536 : 975 20 July 2023 
5 Soluble Starch, Microbiological Grade Specification for Soluble 
— Specification Starch, Microbiological Grade 
(First Revision) 
IS 7590 : 2023 20 June 2023 IS 7590 : 975 20 July 2023 
. Gelatin, Microbiological Grade — Specification for Gelatin, 
Specification Microbiological Grade 
(First Revision) 
IS 759 : 2023 20 June 2023 Specifi spate a 20 July 2023 
7 Malt Extract, Microbiological Grade — एल 0४00 हे बिक लक 
Specificati Microbiological Grade 
pecification 
(First Revision) 
IS 0972 : 984 
IS 0972 : 2023 20 June 2023 Code for Preparation of 20 July 2023 
. Code for Preparation of Escherichia coli Escherichia coli Diagnostic 
Diagnostic Sera Sera 
(First Revision) 
IS 06I : 2023 BONNE IOS | | eee pe a जे के | जी 2023 
. Code for Preparation of Vibrio cholerae sansa Piseeratign i ve 
: ic cholerae Diagnostic Sera 
Diagnostic Sera 
(First Revision) 
IS/ISO 45 : 20I8 20 June 2023 ISASO 45 : 994 20 July 2023 
0 Optics and Photonics — Lasers and Optics and Optical Instruments 


Laser-Related Equipment — 
Vocabulary and Symbols 
(First Revision) 


— Lasers and Laser-Related 
Equipment — Vocabulary and 
Symbols 
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IS 4963 : 2023/ISO 554 : 20I7 20 June 2023 IS 4963 : a I554: | 20 July 2023 
Optics and Photonics — Lasers and ४ : 
हि T Optics and Optical Instruments 
ll Laser-Related Equipment — Test = अहहा५ आते Lake Reliied 
Methods for Laser Beam Power, Energy P T f 
T C aes Equipment — Test Methods for 
and Temporal Characteristics Laser Beant Power, Encreyand 
Gee Revuon) Temporal Characteristics 
P. RAJESH, Scientist F & DDG (ITS, PRT & TNM) 


[ADVT.-HI/4/Exty./22/2023-24] 
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